WnBook \AA 

□ □□□ 

Biosnnnnnn 
□ □□□□ 


• BIOS □□□□□□□□□□□□□□□ 

BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□ BIOSD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ Phoenix BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □CMOS RAM □□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ □CMOS RAM □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

***D D *** 

BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ QBIOS □□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

*** 

□BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 
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• BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□ "SOTEC'D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [F2 ] □□口 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wrxlows □□□□□□□□□ 

□ □BIOS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□ 

□ □ 

Main 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Advanced 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Security 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Boot 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

Exit 

□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ 

□□□□□□□□ 

□ □ 

[Fl] □ □ □ [ Alt-HH] 

□ □□□□□□□□□□□□□□□間 

[ Esc] □ □ □ [ Alt-tX] 

□□□□□□□□□□□ 

卜 ]□□□ い ] 

□□□□□□□□□□□□□□□ 

[T] □□□ [ i] 

□□□□□□□□□□□□□a 

[F5] 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

[F6] 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

[F9] 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

[F10] 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

[Enter] 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 


□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□[FI] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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• BIOS □□□□□□□□□□□□□□□ 

Main □□間 

€?□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

IDE □□□□□□□□□□□間 


□ □ 

□□□□□ 

□ □ 

System Tirre 

□ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□ 

System Date 

□ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□a 

Primary Master 

mnnnnnn 

□□□□□□□ 

□ □□□□□□ IDE □□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□DO Primary 
IDE Master □ □□□□□□□□□□□ 

□ □ 

Secondary Master 

□ □□□□□□ IDE □□□□□□□□□ 

□ □ 

System Merrory 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□ 

CPU Type 

CPU □□□□□□□□□□□ 

CPU Speed 

CPU □□□□□□□□□□ 

BIOS Version 

Biosnnnnnn □□□□□□□ 

KBC Version 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

nnnnn 
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IDE □□□□□□□□□□□□ 


□ □ 

□□□□□ 

□ □ 

Type 

□None 

OATAPI Removable 
□CO ROM 
□IDE Removable 
□User 
□Auto 

IDE □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□User □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□Auto □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Cylinders 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Heads 

1□16 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Sectors 

0 n 63 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Maximum Capacity 

□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DO 

□□□□□□□□□□ 

Total Sectors 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Maximum Capacity 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 

Multi- Sector 

T ransfers 

□Disabled 
□2 Sectors 
□4 Sectors 
□8 Sectors 
□16 Sectors 

□ □□□□□□□□□□□□□□DO1□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□ 

LBA Mode Control 

□Disabled 

□Enabled 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□a (lba)d □ n 

(EnaWecOn □ □ □ □ (Disabed)n □□□□ 

□ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□LBA 
Mode Control □□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□ 

32 Bit I/O 

□Disabled 

□Enabled 

CPU □ IDE □□□□□□ 32 □ □ □ □ □ □ 

□ □ (Enabled)n □ □ (Disabled)n □□□□ 

pci □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Transfer Mode 

□Standard 
□Fast PIO1 
□Fast PIO 2 
□Fast PIO 3 
□Fast PIO 4 
□FPI03/DMA1 
□FPI04/DMA2 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 

Ultra DMA 

□Disabled 
□Mode 0 
□Mode 1 
□Mode 2 
□Mode 3 
□Mode 4 
□Mode 5 

□ □□□□□□□ Ultra DMA □□□□□間 

□ □□ 
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Advanced □□□口 


□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□ 

□ □ 

□□□□□ 

□ □ 

Share Merrory Size 

□16M 

□32M 

□64M 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□a 

Expansion Mode 

□Disabled 

□Enabled 

□ □□□□□□□□□ (EnablecDn □ □ 
(Disabled^ □□□□□□ 

USB Legacy Support 

□Disabled 

□Enabled 

Biosn □ □ □ _□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ (Enadecon □ □ (Disaded)D □ □ □ □ 

□ □ 

PXE Disable/ Enable 

□Disabled 

□Enabled 

PXE(P reboot execution Environrrent) □口 
□ (Enabled)D □ □ (DisablecJD □□□□□口 
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Secuity □□□口 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ 

□□□□□ 

□ □ 

Set Supervisor Password 

□□□□□□□□□ 

□ □ so □ □ □ n 
□□□□□□□□ 

Biosn □□□□□□□□□□□□□□□□ □ 
□□□□□□□□□□ 

Set Power- On PasswDrd 

□□□□□□□□□ 

□ □ so □ □ □ n 
□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□ 


***DD *** 

□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 

1 Security □ □ □ □ □ Set User Passworcf] □ □ □ Set Power- On Password□ □[ Enter] □□□口 
□ □□□ 

2 [ Enter Current Password] □□□□□□□□□□□□□□[ Enter] □□□□□□□□ 
〗□□□□□□□□□□□□□□□□[ Enter New Password] □ Enter] □□□□□□□□□□□□ 

4 [ Confirm New Password] □□□□□□□□□□□□[ Enter] □□□□□□□□ 

5 □□□□□□□□□□□□□□□[ Enter] □□□□□□□□ 

Change have been savedm □□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□3 口 4 間 [ Enter] □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□ 
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Boot □□間 

□□□□□□□□□□□ 


□ □ 

□ □□□□ 

□ □ 

□ □ 

□CO ROM Device 
□USB Floppy 
□Hard Disk Device 
□Network Boot 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□a 
□ □□ 

□□□□□□□□□□□□ 

1. [t]□□□ t “□□□□□□□□□□ 

□□□□□□ 

2. D □□□□□□□□□□□□□□□□[ F5] 

□ □□□□□□□□□□[ F6 ]□□□□□□ 

nn 


B* □□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ 

□ □ 

Exit Saving Changes 

□ □□□□□□□□□□□□□ CMOS RAM □□□□□間 

Exit Discarding Changes 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Load Setup Defaults 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 

Discard Changes 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Save Changes 

□ n □ CMOS RAM □□□□□□□ 
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